P. 


Ks. prałat mgr Zygmunt 


BUBAK 


proboszcz parafii św. Kazimierza w Krakowie, dziekan dekanatu kazimierzowskiego w Krakowie, 


po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 3 grudnia 1986 r., 


w 66 roku życia i 43 roku kapłaństwa. 


Wprowadzenie zwłok do kościoła parafialnego św. Kazimierza w Krakowie na Grzegórzkach nastąpi 


w sobotę, dnia 6 grudnia br. o godzinie 16.00. 


MSZA ŚW. POGRZEBOWA zostanie odprawiona w niedziele 7 grudnia 1986 roku o godzinie 11.00 
w kościele św. Kazimierza, po czym nastąpi przewiezienie zwłok do parafii rodzinnej w Bestwinie, 
gdzie po Mszy Św. odprawionej o godzinie 15.00, nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce 


wiecznego spoczynku. 
O modlitwę proszą i do udziału w nabożeństwach żałobnych zapraszają: 


RODZINA, KSIĘŻA WSPÓŁPRACOWNICY I KSIĘŻA 
DEKANATU KAZIMIERZOWSKIEGO W KRAKOWIE 


